DIMANCHE 12 JUIN 


"LE COEUR DE MARSEILLE 
AU RYTHME DE LA FRANCE" 


Suppléante Marie - Arlette CARLOTTI 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 JUIN 1988 
3° CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES DU RHONE 
Philippe SANMARCO 
Marie - Arlette CARLOTTI suPPLEANTE 


MAJORITE PRESIDENTIELLE 
POUR LA FRANCE UNIE 


Vu le candidat 





Mes Chers Concitoyens, 


À vous qui mavez apporté vos suffrages le 
5 juin je dis ma gratitude. 

À vous qui navez pas émis le même vote je 
dis quil faut nous rassembler. 


Nous rassembler pour donner au Président 
François MILIERRAND, et à son Premier 
Ministre Michel ROCARD la majorité stable 
et ouverte dont ils ont besoin pour réussir 
la France Unie. 

Nous rassembler pour offrir à Marseille 
toutes ses chances d'avenir. 


Nous rassembler pour Créer enuFrance et à 
Marseille la même dynamique de paix, de 
liberté, de développement. économique, 
d'égalité des chances, de solidarité. 


Philippe SANMARCO 





